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Luglio 2021 


Il mese in sintesi 


(2) 


Dall’1 al 3 poco nuvoloso o va- 
riabile con qualche rovescio e 
temporale. 


Tra il 3 e il 5 piogge sparse an- 
che consistenti, qualche tempo- 
rale. 

Dal 5 al 12 prevale l’anticiclone 
africano con caldo afoso e deboli 
piogge, temporali e venti anche 
forti. 


Dal 13 al 17 persiste una 
depressione atlantica con piogge e 
temporali. 


Dal 18 a fine mese bel tempo, 
caldo anche afoso e temporali 
pomeridiani caratterizzati da venti 
anche forti. 


Ultima revisione 12/08/2021 


Il luglio che ci si aspetta 


© Il mese inizia con correnti occidentali fre- 


sche in quota che determinano cielo da 
poco nuvoloso a variabile e temperature 
massime in pianura che si assestano at- 
torno ai 30 °C. Nel pomeriggio si regi- 
strano un temporale in provincia di Trie- 
ste e qualche pioggia di scarso rilievo su 
altre zone. 

Il giorno 2 di primo mattino è nuvoloso 
sulla costa, più soleggiato sulle altre zone; 
nel pomeriggio sui monti è variabile e si 
registrano dei rovesci. La sera un tempo- 
rale piuttosto piccolo partito dalla Carnia 
scende verso sud-sud est interessando al- 
cune zone orientali ma indebolendosi poi 
verso la costa. 

Sabato 3 un promontorio anticiclonico de- 
termina bel tempo con massime in pianura 
attorno ai 31/32 °C. 


@ Tra il 3 e il 5 passano due fronti atlantici 


ravvicinati che determinano piogge 
sparse, poi più consistenti, e qualche tem- 
porale . In totale a Monfalcone cadono 
100 mm e le piogge risultano abbondanti 
specie su bassa pianura e costa. 


€ Da lunedì 5 a mercoledì 7 si assiste a una 


rimonta dell’anticiclone africano che ri- 
porta sole e caldo con temperature mas- 
sime fino a 33 °C. Lo zero termico sale a 
4800 m. 

Il giorno 7 a tarda sera un temporale dalle 
Dolomiti raggiunge la Carnia più occi- 
dentale (Sauris, Sappada, Forni Avoltri) 
con vento forte che sul rifugio Marinelli 
raggiunge 1 110 km/h. 

Giovedì 8 si ha nuvolosità variabile per 
nubi medio alte e si registrano tempera- 
ture minime in pianura oltre i 20 °C, non- 
ché qualche debole pioggia. Il caldo è 
afoso con temperature massime tra 33 e 
35 °C. Verso sera arriva un fronte at- 
lantico con un flusso in quota più fresco 
da sud-ovest che causa rovesci e tempo- 
rali sparsi che interessano 1 monti e la pia- 
nura con cumulati di pioggia significativi 
solo a ridosso del Cadore. 

Dal 9 al 12 prevale il bel tempo con tem- 
perature massime in pianura che dai 28 °C 
del 9 salgono oltre 1 30 °C il 10 e si por- 
tano sui 32/33°C. Sui monti c’è variabilità 
e domenica 11 si registrano piogge locali 
con dei rovesci. 


© Martedì 13 una depressione atlantica fa af- 


fluire correnti meridionali umide e insta- 
bili che portano piogge e temporali dal po- 
meriggio/sera e che proseguono nella 
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notte. Specie sui monti si hanno locali tem- 
porali piuttosto forti; grandinate interes- 
sano la pedemontana pordenonese, mentre 
le piogge sono in genere da deboli o mo- 
derate sulla costa fino a intense sui monti 
(70-80 mm), ma molto irregolari; il vento 
a 1800 m di quota soffia fino a 80-100 
km/h, ci sono raffiche localmente forti an- 
che in pianura (specie nella zona Rivi- 
gnano-Codroipo-Udine). 

Il giorno 14 la temperatura scende di al- 
cuni gradi e al mattino si hanno ancora lo- 
cali temporali sui monti specie a Tol- 
mezzo, mentre in Carnia 1 rovesci e 1 tem- 
porali proseguono anche nel pomeriggio; 
su pianura e costa il tempo è migliore e le 
temperature massime si attestano sui 27 
°C. Nella notte tra il giorno 14 e il giorno 
15 si registrano dei rovesci e qualche tem- 
porale interessa le aree di costa e il Carso; 
le temperature minime in pianura sono at- 
torno ai 15 °C. 

La depressione permane anche nei giorni 
successivi, colmandosi molto lentamente. 
Da giovedì 15 a sabato 17 si ha nuvolosità 
variabile con qualche debole pioggia; le 
temperature massime in pianura sono di 
circa 25/27 °C. Il giorno 16 il cielo varia 
da nuvoloso a coperto e le piogge sono de- 
boli ma estese a tutte le zone. 


6 Da domenica 18 la depressione si allontana 


definitivamente, le temperature in pianura 
risalgono oltre 130 °C, c’è maggiore soleg- 
giamento, qualche rovescio o temporale 
sui monti nel pomeriggio. 

Dal giorno 19 al giorno 21 permane 1l bel 
tempo con oltre 30 °C in pianura. 

Giovedì 22 si hanno temporali pomeridiani 
sui monti, specie in Carnia. 

Il giorno 23 è in prevalenza bel tempo con 
un temporale pomeridiano sul Tarvisiano. 
Anche sabato 24 e domenica 25 il tempo è 
bello e caldo con dei temporali in Carnia e 
nelle Prealpi Carniche nel tardo pomerig- 
gio del 25. 

Il giorno 26 è poco nuvoloso o variabile in 
genere con caldo afoso e temporali nel po- 
meriggio sulle Prealpi Carniche (103 mm 
a Tramonti di Sotto in 3 ore) e poi anche in 
Carnia e Alpi Giulie (oltre 50 mm sulla fa- 
scia tra il Monte Raut e Tolmezzo); in se- 
rata si registrano piogge sparse deboli o 
moderate e temporali in genere modesti su 
gran parte della regione. 


G REPORT 


Martedì 27 al mattino il cielo è coperto con deboli piogge 
sulla bassa pianura e sulla costa; si registra un temporale 
sulla fascia di costa tra Grado, Monfalcone e Trieste con 
piogge moderate. Nel primo pomeriggio si registrano 
piogge sparse sui monti e un temporale sulle Giulie, schia- 
rite su pianura e costa. Verso sera passa un fronte tempo- 
ralesco da ovest con vento forte ovunque e raffiche tra 70 
e 90 km/h, anche oltre i 100 km/h sulle Valli del Natisone, 
mentre le piogge sono in genere moderate. 


Il giorno 28 il cielo è poco nuvoloso con caldo afoso ma 
verso sera un fronte atlantico causa temporali e piogge su 
gran parte della regione. 

Giovedì 29 prevale il sole e il caldo. 

Tra i giorni 30 e 31 le correnti si dispongono da sud-ovest, 
Il caldo è afoso e verso pomeriggio/sera del 30 si registra 
un forte temporale persistente sulle Prealpi Giulie con 
130-150 mm di pioggia tra Gemona e Musi. Si registrano 
altri temporali anche il mattino del 31 sui monti e sull’alta 


pianura. 


Luglio 2021 non ha 
avuto tanti casi di tem- 
porali molto forti, che 
sono accaduti princi- 
palmente nelle gior- 
nate del 4, 13 e 28. 
Tra queste tre gior- 
nate, i temporali più 
intensi sono stati cer- 
tamente quelli del 13 
luglio, in cui un forte 
flusso di aria umida da 
sud ha portato diverse 
celle dall'alto Adria- 
tico sulla nostra re- 
gione, con una forte 
componente sud-nord. 
In questo caso, invece 
di soffermarci sulla 
classica descrizione 
del caso troviamo più 
istruttivo soffermarci 
sul meccanismo di di- 
visione di due celle, il- 
lustrato nelle imma- 
gini di massima riflet- 
tività vista dal radar di 
Pasja Ravan (fonte 
ARSO). 

Nella figura vediamo 
alle 19:35 UTC (21:35 
locali) una cella ap- 
pena giunta a Jesolo 
dal mare. 10 minuti 
dopo la cella assume 
una forma molto più 
orizzontale, preludio P IS i S i 

della divisione. Alle | CAS 1 È | n! | e <a 
19:55 si possono no- | 0 E 
tare già due celle di- 
stinte. Successiva- 
mente si nota come la 
cella più a sinistra se- 
gua il flusso principale 
verso nord, mentre la 
cella più a destra se- 
gue una traiettoria di- 
retta verso est. 


mp Ilenia 


Di 
È 
di 





I possibili meccanismi che hanno portato a questo particolare episodio possono essere due: o la cella 
"madre" ha generato una cella figlia, per la particolare interazione tra la “cold pool” e il vento am- 
bientale, oppure la cella originaria conteneva un mesociclone (quindi poteva essere una supercella) e 
l'interazione col downdraft (corrente discendente) ha portato a uno split. 

La seconda ipotesi (supercell split) è favorita dal fatto che la cella di destra abbia poi seguito una 
traiettoria ben distinta dal flusso medio e dal fatto che l'extrasondaggio di Rivolto lanciato alle ore 17 
UTC (19 locali) indicava un'elicità relativa alla propagazione di una eventuale supercella pari a 500 
m?/s°, quindi molto alta. 
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Piogge nella 
norma 
Come ben evidenziato 


nelle mappe pluviometri- 
che mensili, a luglio 2021 
la maggior parte del terri- 
torio regionale ha regi- 
strato delle piogge cumu- 
late nella media o di poco 
inferiori, (localmente fino 
al 40-50 %) rispetto alla 
climatologia 1991-2020. 
Solo la zona del monfalco- 
nese ha visto piovere circa 
80% al di sopra della 
norma climatica. 

I cumulati mensili sono 
variati dai 50-70 mm regi- 
strati in diverse località 
della costa, agli 80-100 
mm della alta pianura, agli 
oltre 300 misurati sulle 
Prealpi Giulie. 

Sulla costa si sono contati 
dai 3 ai 6 giorni di pioggia, 
in pianura tra 1 6 e 1 10 
giorni, mentre in monta- 
gna sl è arrivati fino a 15 
giorni di pioggia contro 
una media climatica che 
dal mare alle colline varia 
da 6 a 13. 

Il giorno più piovoso sulla 
costa e sulla pianura è 
stato il 4 luglio, mentre in 
montagna è variato da 
metà e fine mese; ricor- 
diamo 1 quasi 150 mm mi- 
surati a Musi il giorno 30. 


Legenda Tabella 


valori compresi tra il 
10° e il 90° percen- 
tile 
se la serie di dati è 
inferiore a 10 anni 





valori inferiori al 
10°%percentile 








Iele=111t1 


CARNIA 

TOLMEZZO 
ENEMONZO 

FORNI DI SOPRA 
PALUZZA 

FORNI AVOLTRI 
PESARIIS 

* MONTE ZONCOLAN 


PREALPI CARNICHE 


BARCIS 
CHIEVOLIS 
S.FRANCESCO 
CIMOLAIS 
PIANCAVALLO 


TARVISIO 

FUSINE 
PONTEBBA 

CAVE DEL PREDIL 
* MONTE LUSSARI 


PREALPI GIULIE 
MUSI 
CORITIS 


COLLINARE 
GEMONA 

ALESSO 

MANIAGO 

VACILE 
ZEGLIANUTTO 
FAGAGNA 

SAN PIETRO AL NATISONE 
PIANURA UDINESE 
UDINE S.0. 
PRADAMANO 
CIVIDALE 

CODROIPO 
TALMASSONS 
LAUZZACCO 
BICINICCO 

GORGO 

PALAZZOLO D.S. 
CERVIGNANO 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 

VIVARO 

BRUGNERA 

SAN VITO AL TGL. 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 
CAPRIVA D.F. 
CARSO 

SGONICO 

BORGO GROTTA 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE M.BANDIERA 
MUGGIA 
MONFALCONE 
FOSSALON DI GRADO 
GRADO 


LIGNANO 





Pioggia (mm) 


Lolis1= 


201 


305 
223 


154 
206 
81 
39 
94 
107 
114 


90 
683 
101 
108 
61 
62 
59 
45 
45 
82 


92 
115 


103 


Luglio 2021 
(©i(o)ge] 


max giornaliera Pioggia 


La aa NATO Fe 11= n 24 


76.2 26 11 
60.5 14 13 
38.6 13 do 
25.0 14 9 
48.0 14 16 
42.6 14 16 
44.6 14 14 


26.0 21 13 
68.8 26 13 
46.6 13 11 
26.2 14 14 
25.0 21 11 


149.6 30 14 
67.0 30 


93.3 30 10 
104.6 30 11 

25.6 13 11 

234 4 9 

42.2 13 

30.8 13 

29.8 4 


22.1 
21.8 
29.2 
34.9 
36.6 
26.4 
30.4 
23.6 
22.8 
51.6 


13.1 
42.1 
19.9 
16.6 


42.1 
26.2 


38.2 
39.0 


[1] Confronto con le serie storiche 
OSMER degli ultimi 10 anni (dato man- 


valori superiori 
al 90°%percentile 


cante se serie dati <10 anni). 
[2] Giorno di pioggia: giorno con almeno 1 
mm di pioggia. 


> 
da 1/1 


ale 


15_| 1824 | 


8/9 
918 
964 
113 
5/4 
739 


587 
532 
156 


630 
762 


744 
184 


tot. 


mm 


382 


369 


65278 8 547 14 


234 
220 
SAU 


Zio 
327 


364 
421 
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Confronto climatico [1] 
Ultimi 3 mesi 


A 
% [9] 


-5 
di 
11 
13 
14 

3 
10 


0 


-14 
-18 
4 


Ultimi 6 mesi Ultimi 12 mesi 
tot. A tot. A 


mm. %f3] mm. %[8] 


730 
620 
148. -14 
813 -17 
647 -1 


2425 








896 
1300 
994 
783 
8/6 
725 
940 


LIS 
LE 
1983 
1502 
1281 
1520 
1299 
1141 
1248 
1628 


IS -2 
131 -6 
02 1 
612. -11 
651 -2 


441 -22 
422. -20 
598 -4 


5709-18 1422 


524 1618 
See 1618 
635 1611 
687 1593 


358 -5 931 
379 2 931 
930 3 
292 21 
391 -11 
416 -14 


1140 
1255 


[3] Scarto in % tra le piogge cumulate nel periodo e le piogge 


delle serie storiche OSMER degli ultimi 10 anni (dato man- 
cante se serie dati <10 anni). 


** dato mancante. 
* stazione di vetta. 


*. dato parzialmente ricostruito. 
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Mappe di precipitazione e temperatura 


Cumulato mensile di pioggia (mm) [1] Variazione percentuale rispetto alla media 1991-2020 [2] 


er, 


Austria Austria A 


> ATI 


i 


Slovenia 


E 
à 


ila | Veneto 
123, 
n" 799° 


Veneto 


4 


Mar Adriatico È Mar Adriatico 


À 


(TE Ge cei 
Slovenia 


Mar Adriatico i Mar Adriatico 





[1] Su fondo bianco il cumulato di pioggia (mm-valore al centro del rettangolo) e il numero di giorni di pioggia nel mese (valore in basso a destra del rettangolo). 
[2] Confronto effettuato con dati storici (1991-2020) della rete pluviometrica regionale. 
[3] Il colore del rettangolo della stazione indica se si tratta di stazione di costa (azzurro/celeste), pianura (verde), vetta (bianco), valle/altopiano (giallo). 


Caldo ma non troppo 


Il settimo mese del 2021 si chiude con una temperatura media di La giornata più calda in pianura è stata 1'8 quando in diverse 
poco superiore alla norma ( +0.5 /+1 °C), non vi sono state punte località si sono sfiorati 1 35 °C. 

di caldo eccezionali ma sono oltre 20 le giornate con temperatura La temperatura del mare a Trieste è risultata in media fino al 19 
massima in pianura oltre 1 30 °C (la media climatica è di 15 (con qualche giornata più fredda: 11, 12 e 14), ma dal 20 a fine 
giorni). L'analisi più precisa dell’andamento termico nel mese ci mese la temperatura del mare è risultata costantemente sopra 
mostra che solo la seconda decade è stata leggermente inferiore media. Il dato medio di temperatura del mare a Trieste è stato di 
alla media, mentre la prima e l’ultima hanno comunque registrato 26.1 °C, quasi 2 °C oltre la norma e record storico per questo 
temperature un po’ più alte della norma. mese (nel 2003 la temperatura media più alta era stata di 26.4 
In pianura il dato medio termico è stato di 23.5/24.5 °C. °C ma nel mese di agosto). 


Le temperature più basse si sono registrate a inizio mese in mon- 
tagna e verso metà mese in pianura e sulla costa. 
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Temperatura del mare a Trieste (°C - 2 m di profondità) — Luglio 2021 
0102 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 


18.0 18.1 18.6 19.5 20.1 20.7 204 213 213 19.9| 19.9 20.0 209/193 20.5 213 223 233 243 RN 





Luglio 2021 Confronto climatico [1] 
Località Temperatura aria 180 cm (°C) Temp.Suolo Giorni Giorni Giorni Not Temperatura aria (°C) 
media valori estremi -10 cm gelo ghiaccio caldi calde | media minima massima 
min. data Max data media(°C) VÀ È) [4] [5] ass. data(gg/aa) ass. data(gg/aa) 
CARNIA 
TOLMEZZO 22.8. 12.5 01 343 19 8.6 02/2011 38.3 23/2015 
ENEMONZO 20.3 9.0 01 311 07 5.9 02/2011 36.9 23/2015 
FORNI DI SOPRA. 18,3 8.0 01 284 07 4.5 02/2011 31.9 22/2015 
PALUZZA 20.1 8.7 01 306 08 
FORNI AVOLTRI. 17.8 T4 01 274 19 6.1 01/2011 32.0 22/2015 
1.8. 24/2011 25.9 22/2015 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS_ 20.6 10.6 01 319 19 7.9 03/2011 36.3 22/2015 
CHIEVOLIS 21.0. 115. 01 323 18 8.5 02/2011 38.0 22/2015 
S.FRANCESCO 20.2 10.6 15 322 19 6.5 02/2011 374 22/2015 
PIANCAVALLO 15.5 6.5. 15 233 18 | 3.3 01/2017 27.7 22/2015 
*MONTE SAN SIMEONE 15.2 9.0 05 224 08 3.5 24/2011 27.3 23/2015 
3.8 24/2011 26.7 22/2015 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 18.0 TI 01 294 07 i 3.3 02/2011 34.0 24/2019 
FUSINE 17.6 6.1 03 292 08 
PONTEBBA 20.5. 10.3 01 326 08 6.6 02/2011 36.2 18/2015 
CAVE DEL PREDIL 17,3 3.9 02/2011 32.0 22/2015 
* MONTE LUSSARI 13.2 6.5 01 220 08 -0.5 24/2011 25.2 26/2019 
PREALPI GIULIE 
MUSI 20.3. 119 01 307 08 8.1 02/2011 36.5 22/2015 
CORITIS. 19.8 95 01 312 08 5.8 02/2011 344 22/2015 
2.5 24/2011 243 22/2015 
COLLINARE 
GEMONA 23.2 144 01 337 19 | 23.1. 10.8. 16/2017 37.1 23/2015 
ALESSO 23.2. 13.8 01 337 19 23.3 10.4. 02/2011 39.6 23/2015 
VACILE 23.7. 156 05 327 18 23.8 9.3 02/2011 40.9 22/2015 
FAGAGNA 24.4 16.6 01 336 08 23.7 12.1 16/2017 38.3 22/2015 
SAN PIETRO AL NATISONE 22.2 12.8. 15 338 08 22.6 9.1 16/2016 395 23/2015 
PIANURA UDINESE 
UDINE S.0. 24.4. 15.3. 15 342 08 0 0 3 24.0 9.8 03/2011 395 22/2015 
PRADAMANO 23.9 14.2 01 348 08 0 0 1 23.6 9.0 03/2011 393 22/2015 
CIVIDALE 24.4. 15.8 15 356 08 0 0 1 23.6 11.4 02/2011 39.5 23/2015 
CODROIPO 23.5 143 15 329 18 0 0 0 23.6 8.8 02/2011 390 22/2015 
TALMASSONS 23.7 14.8. 15 331 08 0 0 1 24.0 10.1 02/2011 37.8 22/2015 
LAUZACCO 24.4. 15.4. 15 347 08 0 0 3 24.2 10.8 16/2016 38.6 22/2015 
BICINICCO 24,3. 15.2 15 348 08 0 0 2 23.6 9.5 16/2016 38.1 22/2015 
GORGO 23.9 15.3 15 329 31 0 0 3 24.1. 11.3 16/2016 38.6 22/2015 
PALAZZOLO D.S. 24.0. 14.6 15 340 31 0 0 0 24.0 10.7 16/2016 38.6 22/2015 
CERVIGNANO 24.0 14.7 15 35.1 08 0 0 0 24.1. 10.0 16/2016 399 22/2015 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 24.4. 15.0 01 342 19 24.3 11.2 02/2011 38.1 22/2015 
VIVARO 22.9 13.6 15 332 18 23.4 10.4. 02/2011 38.0 22/2015 
BRUGNERA 24.6 14.9 15 338 19 24.2 9.5 03/2011 396 22/2015 
SAN VITO AL TGL. 23.8. 145 09 33.7 18 24.0 10.1 02/2011 374 22/2015 
ISONTINO 
GRADISCA DIS. 24.9 15.9 03 35.1 08 26.8 0 0 23 7 24.5 11.0 16/2016 40.2 22/2015 
24.0 10.8 16/2016 39.7 22/2015 
CARSO 
SGONICO 23.6 13.4 16 343 08 21.1 0 0 17 $ 23.1. 10.7 18/2020 37.9 22/2015 
22.8 9.0 27/2017 379 22/2015 


FASCIA COSTIERA 
TRIESTE M.BANDIERA 25.9 196 01 348 08 25.2 16.1. 20/2011 35.8 02/2012 
MUGGIA 25.7 17.3. 16 35.5 08 25.2 13.3. 11/2014 39.5 22/2015 
MONFALCONE 25.6. 17.2 16 349 08 25.4 11.9 02/2011 39.8 22/2015 


FOSSALON DI GRADO 25.0. 16.3 16 35.2 08 S 24.7 1.7 19/2016 37.7 22/2015 
GRADO 25.6 196 04 343 08 25.3 14.4. 15/2016 35.6 31/2012 
LIGNANO 26.1. 194 15 334 31 25.0 14.5 24/2011 38.5 22/2015 





Legenda tabelle [1] Confronto con le serie storiche OSMER degli ultimi Le serie con dati mancanti sono state rico- 
10 anni (dato mancante se serie dati <10 anni). struite e sono indicate con °°”. 
valori compresi tra Il valori inferiori al ++ 
ini 10° e il 90° percentile | [2] Giorno di gelo: Tmin<0 °C. Dati temporaneamente mancanti. 
[3] Giorno di ghiaccio: Tmax<0 °C. [=] La misura può essere soggetta a grossa 
valori superiori incertezza per le particolari condizioni del 
nuovo massimo/ [4] Giorno caldo: Tmax=30 °C. sito. 


10° percentile 
minimo al 90° percentile | | 
[5] Notte calda: Tmin=20 °C. * Stazione di vetta. 
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Gradisca d'Isonzo (GO) 











3) 
Fid 
H 
5 
Pi tl dt Le LI a a d 
e") [ ui / 1 pr ei \ e j er alia OO ge. \ # £ 7A I =“ | / # È ne J 2° \ \ ho di e pi Y Î 
100 32 

75 24 E 

E =) 

E 3 

ee. 50 16 © 

8 5 

a 25 è ì 

(1 

D 0 
Pioggia 0.0 0.0 0.0 42.7 0.0 00 0.0 01 0.0 00 0.0 00 30.7 1.3 00 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 00 0.0 0.0 0.0 23 1.3 24 0.0 0.0 0.0 


Vento max 11.7 9.9 8.6 62 64 6.6 6.1 76 7.2 10.3 83 TI 10.5 9.5 53 7.0 8.7 10.9 7.0 64 76 7.3 6.8 64 8.9 8.7 15.6 152 6.0 12.2 6.3 
Vento medio 33 24 2.3 2.1 18 21 2.1 23 20 30 23 23 2.6 32 20 2.1 13 27 18 19 24 20 23 22 2.6 29 24 27 22 2.5 23 
T massima 29.5 309 311 219 291 IZ5 30 351 28.7 318 353. 322: (3T9 250 2053 ‘249 2/9 334 SL 3089. 222. 3HD “DS O OIST9 3266 2320 ‘313. 322 ‘329 _335. ‘326 
T media 23.3 240 249 215 @236 258 @26.8 278 241 25.9 26.5 262 249 223 217 210 220 246 257 254 @259 @249 @—259 256 @266 @260 @238 237 @‘263 265 270 
T minima 17.0 18.1 15.9 18.2 18.6 186 203 225 17.9 171 183 196 19.8 173 166 16.7 18.1 17.7 18.1 199 191 17.8 186 202 208 204 19.6 18.4 1907 209. 211 
Radiazione 21.7 267 291 13.1 28.5 30.3 29.8 195 30.3 299 280 278 139 265 212 12.4 8.6 21.1 27.0 276 276 233 279 246 236 19.8 17.0 239 277 248 242 
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Pioggia 0.0 0.0 25 13.1 0.0 00 0.0 03 0.0 00 0.0 00 6.6 0.1 00 10 0.9 00 0.0 00 0.0 08 0.0 00 0.0 16 12.6 124 0.0 0.0 00 


Vento max 6.8 5.5 64 8.8 75 78 5.0 13.4 5.5 5.8 8.6 70 92 10.0 4.8 8.6 5.6 10.3 75 6.7 5.8 54 6.5 6.5 5.7 9.5 19.4 13.9 4.6 16.1 5.3 
Vento medio 1.8 19 1.9 14 19 16 1.6 22 18 17 17 17 21 23 15 18 18 1.8 19 19 16 18 20 1.7 2.1 2.6 1.8 16 1.5 2.1 17 
T massima 28:8: 1302 302 275 205. 316 @—289. 315 ‘292 319 20 ‘21 30.1 274 273 264 26.7 335 342 318 320 312 325 324 316 320 287 315 220 324 31.7 
T media 22.6 242 240 213 233 251 26.8 261 23.5 256 262 261 23.8 223 212 213 217 250 266 264 261 248 254 @257 254 246 221 235 25.1 25.5 25.6 
T minima 15.0 18.9 17.8 18.1 16.3 17.7 19.9 200 17.0 181 19.7 19.6 19.5 16.0 152 157 17.0 19.5 182 217 208 19.6 17.5 192 203 201 17.6 17.0 17.4 19.9 19.8 
Radiazione 23.7 27.8 248 16.0 28.1 29.1 292 16.9 .298. 292 274 @—275 126 223 195 125 82 19.1 27.6. 270 274 204 268 228 17.6 173 13.7 23.9 274 245 214 
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= 50 v 
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ù 25 ì 
(1 
0 
Pioggia 0.6 0.1 0.1 40.4 0.9 Do 0.0 58 00 00 12.0 D1 20.3 9.5 02 09 29 22 0.0 0.0 0.0 03 15.1 02 02 27.7 19.8 27 0.0 6.1 10.6 


Vento max 7.9 6.1 7.8 54 6.7 70 7.9 97 6.8 70 8.6 82 11.6 10.7 62 72 5.2 95 75 5.9 6.5 6.6 72 72 8.6 87 90 6.9 54 79 5.8 
Vento medio 18 12 1.5 13 1.5 14 1.8 18 1.3 17 1.3 15 1.9 21 14 0.7 1.0 13 1.7 12 1.8 16 13 14 13 12 13 13 1.1 1.6 13 
T massima 21.0 22.6 265 20.9 244 28.5 29.4 28.8 26.1 25.8 23.3 270 268 226 207 19.1 18.6. 244 262 257 275 249 268 27.6 26.5 262 @225 266 27.7 286 23.4 
T media 13.7 15.6 18.0 16.4 17.9 200 21.5 20.3 18.7 18.4 16.5 19.1 19.1 16.9 14.6 144 157 17.7 19.6 18.0 19.4 18.6 177 20.1 19.7 17.4 17.0 19.0 18.8 19.6 17.7 
T minima TI 84 80 13.7 113. 110 13.5 12.5 11.3 10.1 11.2 10.7 14.7 10.8 89 8.6 12.1 127 11.8 11.3 11.5 13.4 12.0 124 13.8 11.8 13.0 13.4 12.7 11.8 12.6 
Radiazione 221 193 283 13.1 29.6 306 254 246 26.9 26.5 17.6 251 17.0 215 16.7 89 79 164 270 208 275 194 249 25.3 172 16.3 13.0 17.9 246 252 19.1 
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Tolmezzo (UD) 
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o SS soi diede o ìoo o\ood’iad iii a a.i.àaoooaao0oeodaiìi.daeL< !IidV0\0 
9 dI 9 PT, L det 00 sa n 
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È 
e E 
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PI 5 
8 È 
ai 8 
(14 
Pioggia 02 32 0.0 28.6 0.0 00 00 40 0.0 00 00 00 13.6 51.8 04 42 00 0.0 00 00 02 0.0 0.0 00 02 76.2 8.6 78 0.0 54 13.0 
Vento max 68 93 7.9 64 75 74 83 10.6 6.6 63 10.3 73 8.1 127 53 81 63 79 84 6.7 82 80 6.5 7.9 10.5 13.3 11.9 117 6.5 8.8 68 
Vento medio 17 1.8 2.1 16 21 214 2.3 27 23 17 23 18 1.8 24 1.1 12 13 26 2.3 21 2.0 21 2.1 18 27 2.5 1.6 21 2.0 20 17 
T massima 29.1 27.8 284 26.2 28.5 30.9 31.8 32.8 28.9 30.8 27.9 30.6 30.1 25.3 25.6 24.8 27.9 32.5 34.3 30.2 30.3 28.8 31.0 29.8 30.2 30.2 27.2 29.3 30.8 30.4 30.0 
T media 19.9 21.7 23.0 21.0 222 24.3 26.1 24.5 22.9 24.6 DI 24.6 23.0 18.3 18.7 19.1 21.8 24.1 25.5 24.3 24.8 22.8 243 25.0 23.4 20.9 21.1 22.6 23.9 23.0 22.8 
T minima 12.5 16.0 15.3 17.8 15.5 16.3 19.2 18.9 16.6 17.9 18.8 173 18.6 14.0 13.3 15.6 15.8 18.3 17.8 17.8 18.9 17.8 16.5 19.7 18.9 18.2 172 17.3 17.0 183 17.3 
Radiazione 20.4 22.3 282 14.0 26.3 29.5 297 19.9 30.4 27.6 194 26.0 15.0 17.7 16.5 10.6 13.0 17.6 28.7 26.1 27.5 16.5 27.6 20.2 16.9 13.3 14.7 247 28.3 24.5 19.0 
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E = 
g ù 
5 È 
Sa ® 
ne 
Pioggia 44 00 0.0 29.9 00 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 7.6 07 00 DS 00 02 00 00 0.0 00 0.0 00 0.0 16 2.8 00 00 00 0.0 
Vento max 16.4 12.5 TA 13.4 90 49 48 10.8 11.7 16.7 91 96 154 114 55 20.0 21.9 16.6 13.9 87 11.9 10.2 8.1 44 9.8 113 19.4 84 ta 6.1 64 
Vento medio 6.0 33 3.0 26 27 LF 19 26 34 54 37 32 3.3 4.1 23 51 45 46 3.5 25 44 36 2.6 19 2.8 3.5 32 22 17 19 2.3 
T massima 27.3 27.0 28.0 25.7 27.6 28.6 28.8 34.8 27.5 31.1 29.1 293 30.9 253 26.5 26.1 27.3 28.7 30.6 29.1 29.6 28.1 28.9 279 31.0 30.7 28.7 27.6 29.1 28.6 29.7 
T media 242 24.6 25.2 22.9 242 26.0 26.9 294 25.0 27.8 26.6 26.5 27.2 237 24.0 240 24.7 25.2 26.8 26.1 25.8 25.5 26.1 26.0 28.1 274 25.8 26.0 26.6 26.9 27.8 
T minima 19.6 22.0 21.8 20.1 20.4 22.7 24.1 26.4 23.8 25.4 24.6 243 21.6 21.5 21.5 21.7 224 23.6 23.3 24.1 22.8 23.7 244 24.3 24.6 227 23.1 23.5 24.6 242 25.6 
Radiazione 24.9 25.9 30.3 16.1 28.1 30.7 30.0 19.1 29.8 30.4 29.9 28.8 13.5 271 24.1 12.1 11.6 10.0 28.2 26.1 274 220 27.0 25.6 19.7 16.6 172 24.9 27.4 26.2 24.1 
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Pioggia 0.0 0.5 0.0 22.7 0.0 00 00 32 0.5 00 00 00 20.0 49 0.0 26 0.1 02 00 02 0.0 00 0.0 0.0 0.0 40 6.6 12.0 0.1 122 0.0 
Vento max 9.0 11.5 80 73 6.5 56 TA 72 7.9 80 7.5 77 13.4 8.6 5.1 87 48 8.1 7.8 7.0 9.0 7.3 93 67 9.8 10.2 19.8 12.6 6.8 15.7 82 
Vento medio 3.3 2.3 19 2.0 1.5 14 17 22 2.1 26 25 19 2.3 2.8 14 22 14 1.8 18 17 2.5 24 22 17 22 27 18 20 1.6 24 19 
T massima 292 30.5 308 27.8 28.9 31.5 32.8 342 @288 318 32.5 317 30.2 266 272 241 25.5 32.1 32.5. 309 314 306 323 322 316 315 298 313 31.8 314 31.8 
T media 225 240 245 21.9 23:1 25.1 26.7 27.0 237 @262 6263 259 243 218 212 203 216 243 259 25.1 26.0 25.4 258 25.2. 255 250 22.6 23.5 25.0 247 25.3 
T minima 16.7 17.7 16.7 18.5 17.0 16.9 195 212 17.8 19.2 18.5 19.0 19.5 16.5 15.3 15.5 17.6 18.0 18.2 190 216 21.3 19.0 17.9 19.2 19.6 18.3 17.4 17.4 19.1 18.6 
Radiazione 24.0 28.1 26.4 17.0 274 28.7 28.4 18.1 29.0 28.5 252 262 11.0 237 18.8 9.1 TA 19.1 26.0 26.5 268 20.9. 256 222, 212 18.2 140 219 26.8 243 20.9 


Meteogrammi Pannello 1 (superiore): è indicata la temperatura (°C) massima, media e minima a 1,8 m; la fascia arancione e blu indicano, rispettiva- 
mente, il 90° percentile della temperatura massima degli ultimi 10 anni e il 10° percentile della temperatura minima degli ultimi 10 anni. 

| grafici sopra riportati 

(meteogrammi) riassu- 


mono in quattro distinti 
pannelli i principali dati Pannello 3: è indicata la pioggia (istogramma) in mm e la radiazione globale in MU/m?. 


meteorologici giornalieri. Pannello 4 (inferiore): tabella con i dati giornalieri. 


Pannello 2: pittogrammi con le condizioni prevalenti del cielo e i fenomeni; le barbe indicano la direzione di provenienza del vento a 10 m 
e la relativa velocità massima giornaliera (5 m/s trattino corto; 10 m/s trattino lungo; 50 m/s triangolino). 


mMeTeo.FVGREPORT 97/2021 pagina 8° 


Vento 


Raffica massima giornaliera (m/s) 


Nei grafici sono ripor- Gradisca d'Isonzo San Vito al Tagliamento 
tate, per 6 stazioni Si- N N 


gnificative del Friuli 
Venezia Giulia, le raffi- 
che massime giorna- 
liere (punti rossi, m/s) 
del vento a 10 m suddi- 
vise per ottante. 

Il giorno in cui si è ve- 
rificata la raffica con in- 
tensità massima per ot- 
tante (rappresentata 
dalla lunghezza e dire- 
zione della linea nera) è 
indicato nel box grigio. 

























La scala delle velocità S 
del vento può variare Trieste 
nelle diverse località. N 
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Nella tabella è riportata la velo- 
cità media (m/s) del vento filato 
a 10 m, la velocità media (m/$) 
del vento per ottante e la fre- 
quenza (%) del vento per ot- 
tante. 


Legenda tabella 


valori compresi tra il 10° 
e il 90° percentile 


valori inferiori al 
10°%percentile 


valori superiori 
al 90°%percentile 





Località Velocità media vento Velocità media nell'ottante (m/s) Frequenza nell'ottante (%) 


UCI) 
E SE S SW SE S SW W NW| CALMA 


GRADISCA D'IS. 2.3 


TRIESTE m.bandiera 3.2 
UDINE S.0. 2.1 


SAN VITO AL TGL. 
LIGNANO 
MONTE ZONCOLAN 





